Federal Urdu University of Arts Science & Technology, 

Islamabad. 

Department of Applied Physics 
M.Sc (Applied Physics) Autumn 2015 Morning Shift 
2nd Merit List 



Sr. 


Form No. 


Name 


Father Name 


i 


D-125 


Muhammad Tahir 


Liaqat Ali 


2 


794 


Arslan Majeed 


Abdul Majeed 


3 


1349 


Muhammad Mujtaba Alam 


Maqbool Alam 


4 


970 


Shahzad Alam 


Alam Noor 


5 


D-114 


Iqbal Hussain 


Akbar Hussain 


6 


109 


Memoona Azam 


Mohammad Azam Khan 


7 


10616 


Sana Kausar 


Qazi Khaleel ur Rehman 


8 


125 


Qurat ul Ain 


M. Mushtaq Hashmi 


9 


10245 


Sidra Akram 


Muhammad Akram 


10 


10179 


Hafiz Ahsan Shah 


Iqbal Hussain Shah 


11 


10487 


Murad Ali Khan 


Muhammad Afsar Khan 


12 


10532 


Muhammad Hamza 


Muhammad Amjad 


13 


893 


Israr Ahmad 


Sher Alam Khan 


14 


10676 


Bushra Fatima 


Muhammad Younis Shahid 


15 


10106 


Muhammad Ahsin 


Ulfat Hussain 


16 


453 


Shoukat Ali 


Ali Hussain 


17 


A-1 5-068 


Sadia Mazhar 


Mazhar Hussain 


18 


769 


Imtiaz Masood 


Sahib Din 


19 


10467 


Muhammad Usman Khalid 


Khalid Mehmood 


20 


D-030 


Ayesha Tahir 


Abdul Rehman Tahir 


21 


10103 


Fahad Irfan 


Muhammad Irfan 


22 


10639 


Anwar Saeed Ahmad 


Ahmad Khan 


23 


505 


Arslan Saeed 


Muhammad Saeed 


24 


127 


Muhammad Rizwan 


Ghulam Muhammad 


25 


86 


Waqas Saleem 


Muhammad Saleem 


26 


10613 


Qudsia Lodhi 


Nisar Ahmad 


27 


966 


Shehzad Ehtisham 


Mukhtar Ahmed 


28 


81 


Muhammad Numan Nawaz 


Muhammad Nawaz 


29 


617 


Faizan Hassan 


Muhammad Zafar 



Note: 



The admissions of the candidates of their final DMCs at the time of admission. In case of not fulfilling the 
prescribed criteria (atleast 45%)they will not be entertained. 



Muhammad Zubair Khan Member Admission Committee 

HOD 

Applied Physics 





